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Los tiempos han 
cambiado 


a di 
Los costos de la energia para 


producir se han elevado 
considerablemente. 


La comunidad se ha hecho 
mucho mas demandante de 
soluciones limpias en la 
produccion, la distribucion y oli 


uso de los combustibles fosiles 


Es natural comprender p om | 2 
la Industria del Gas y Petrc 
atraviesa profundos cambios 
para producir mas 

wu TOS y respetanc 
medio ambiente 














Hace 100 anos... 


១8 precisaba 1 barril para producir 
100 b: arriles 
Hoy... 








Se precisa 1 barril para producir entre 5 y 10 
barriles 


Considerando desde la extracción a la 
refinería, el pipeline y la distribución 
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RGETICA ARGENTINA PROYECTADA 
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: |: Oferta interna total de energia — Año base 2016 






Grafico N° 33: Oferta interna total de energia — 2030 
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NF RA ESTRUCTURA 


COBERTURA CELULAR COMPARADA EN AREAS 


PETROLERAS PRODUCCION SHALE 
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៦ REDES QUE 
NO SON REDE 
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ENERGIA RENOVABLE 
tecnologia complementaria al secte 





ey Nacional 27424 reglamentada establecepoliticasclaraspara el crecimientodelas 


Lo: “So soaecrecientesdeimplantacióndelasEERRmarcanbasessolidas para el crecimiento 

* El co Sta tode u$s/watt instaladoespartedeesenuevoparadigma decostos 

+ El almacenamientodela energia, unodelosgrandesprotagonistasdeestecambiodematriz, 
motor ii opor el desarrollodenuevasquímicas: Li-ion, Redox, LiFePo4, Flow, FeSales, etc 

e El autoeléctricosera el 50% dela flota en20anosomenos, motorizando industriascomoel Litio 

e El remplazodel combustiblefósil, aundemanera parcial, esrequerimientodelasmetasde 
cambioclimaticofirmadaspor Argentina ya lasqueadhierenlasgrandesempresasdel Sector 
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APLICACIONES / MARKET DRIVERS 









Auto-consumo Minimizar exigenciasa la red ElevadosPrecios 
Maximizaciondel ROI Disminuir consumodered 
Maximizaciondel autoconsumo Sininyecciona la red. Inyeccionsec. 
ArbitrajedePrecios Adaptaciona lasfluctuacionesdepreciospara cargar Tarifasfluctuantesduranteel dia y 
durantetarifasbaratasy descargar en tarifascaras. Peak privilegiosal consumoparticular cuandola 


shaving oferta esescasa. 








Preciosy demanda decontrol de oferta 
y demanda 


"MercadoEnergético Oferta deserviciosal mercadoenergético(ongrid) 










GeneraciondeEnergia para reemplazodela clásica oferta off Inestabilidaddela red 
grid , comoel diesel 


Operacionesaisladas 






Precioselevadosdecombustibley 
logistica 











Energia en Mantenimientodeserviciodurantecaidasdered ProvisionVulnerabley salidasde 
Emergencias serviciohabituales 








Blindajetarifario Reducciondeloscostosdela energia bajocontrato Bandasdeconsumoelevadas 
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PASEO POR APLICACIONES 


ARBITRAJE Total grid load on atypical work-day during summer: 2000 vs. 2018 


Peak load has shifted from | 
evening into afternoon 


Peaks and ‘valleys’ have 
become more pronounced 
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PASEO POR APLICACIONES 
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Reduce Grid Consumption when Costs are Highest 


* In California, the effects of increasing penetration of renewable sources in the power grid are 











Megawatts 






becoming increasingly evident: excess of generation during the day, sudden increase of load in the = IO ..CP-PreazNTACT $Foananaaaa. 
afternoon; Off Peak Tariff Peak Tariff ||. Standard Tariff amami ARA 
* Solution: store renewable generation during the day, use at peak times. A | Distribution Input Power 
van . _ _ | My PLA — Battery Output Power 
28,000 300 f~ Solar PV Outpul 
26,000 Charge at Na 
24,000 | $0.06 rate = ~- Discharge during Peak Period ($.40) 
22,000 200 | for net benefit of $0.34 per kWh 
20,000 | 
18,000 _10,892 MW on 
February 1, 2016 
16,000 ramp neec 100 E 
~13,000 MW 
14,000 in three hours 
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Source: IFC / Peter Möckel 








PASEO POR APLICACIONES 


ARBITRAJE Y AUTOCONSUMO 
Bahia -Brasil 






Supermercado no 
interior da Bahia 


DEMANDA (kW) 








=) © 

E O LÌ b O 
oy O 

e 


O 





— Consumo antigo Geração Fotovoltaica | -——— Consumo Novo 





PASEO POR APLICACIONES 


ARBITRAJE Y AUTOCONSUMO 
Almacenamiento de Energia 


APLICAÇÕES — BEHIND/AFTER THE METER 


Energy Storage System 









ESS (Energy Storage System) — 100kW/100kWh Iso: CTEEP 
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PASEO POR APLICACIONE 


Midway- Kern River Louisiana 
Sunset Oil Oil Field Bayou Oil 
Field Field 


AISLADAS << z : 
U SA Peak 17.85 kW 


capacity 


Operator Chevron Chevron Kyocera Solar 
Texaco Texaco 


CP Enclosure 
Regulator 


Cathodic Output (+) 
Protection 
Controller 


Ground 


Pipe (Cathode) Earth [Anode) 


Figure. 2. Schematic diagram of the cathodic protection 
system for pipelines with photovoltaic systems (modified 
from Popoola et al. [16]). 









Midway-Sunset oil field 


Figure. 1. Arial view of the 500 kW photovoltaic system 
installed in the Midway-Sunset oil field, USA (image source 
Goggle map. http://maps.google.com). 








Protección Catódica Bombeo 









ENDA DE LAS ENERGIAS 
3 EN LA INDUSTRIA DEL 
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- PAIS Y LAS EMPRESAS LA 
PUEDEN APROVECHAR 











